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Monitory kolorowe 15" 
Przekatna ekranu 13,7" 

Przewodnik uzytkownika 

Monitor Colorido de 15 polegadas 
Imagem Visivel de 13,7 polegadas 
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Nota 
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Wysoka jakosc obrazu dzieki 
matej srednicy plamki rownej 




jaskrawosci, kontrastu, 
pozycji i geometrii obrazu 



HP D2826S i HP D2826A 
15-calowe monitory kolorowe 
13,7-calowy obraz 



Przewodnik uzytkownika 



HP 15-calowy monitor kolorowy - podrgcznik uzytkownika 

Przepisy bezpieczenstwa 



Przepisy bezpieczenstwa 

Przed podlaczeniem monitora nalezy zapoznac sie z ponizszymi 
przepisami bezpieczenstwa. 

Monitor mozna podlaczac jedynie do prawidlowo uziemionego 
gniazda sieciowego. Nalezy w tym celu wykorzystac kabel 
zasilajacy, dostarczony wraz z monitorem lub podobny, z wlasciwie 
uziemiona wtyczka. Kabel zasilajacy powinien odpowiadac 
normom obowiazujacym w danym kraju. 

Konstrukcja monitora umozliwia korzystanie z roznych systemow 
zasilania, w tym rowniez z systemow "IT". Calkowite odlaczenie 
monitora od zasilania uzyskuje sie przez wyjecie wtyczki kabla 
zasilajacego z gniazda sieciowego. Dlatego wazne jest, aby bylo ono 
latwo dostepne. 

Przed podlaczeniem lub odlaczeniem monitora sprawdz, czy 
komputer jest wylaczony. 

Aby uniknac ryzyka porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy 
otwierac obudowy monitora. Wewnatrz obudowy nie znajduja sie 
czesci, ktore moglyby bye naprawione przez uzytkownika. 
Wszystkie naprawy powinny bye przeprowadzane przez 
wykwalifikowany personel. 

Ten monitor jest dose ciezki Qego masa podana jest w zestawieniu 
danych technicznych). W razie watpliwosci, czy zdolasz sam 
udzwignac monitor, nie probuj go przemieszczac bez czyjejs 
pomocy. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Co oferuje Twoj nowy monitor 



Co oferuje Twoj nowy monitor 

Twoj monitor HP jest multisynchronicznym, 15-calowym 
(przekatna obrazu 13,7") monitorem kolorowym o wysokiej 
rozdzielczosci. Multisynchronicznosc monitora oznacza, ze moze on 
pracowac w wielu trybach graficznych. Jego konstrukcja jest 
przystosowana do wspolpracy ze wszystkimi komputerami 
osobistymi Hewlett-Packard. 

Monitor HP wyroznia sie nastepujacymi cechami: 

• 15-calowy, plaski kineskop o efektywnej przekatnej obrazu rownej 13,7 
cala; wysoka jakosc grafiki dzieki malej srednicy plamki rownej 
zaledwie 0,28 mm. 

• Bezodblaskowa i antystatyczna powloka minimalizuje odbicia od 
ekranu. 

• Obsluga trybow graficnych Iqcznie z SVGA 800x600 przy czestotliwosci 
odswiezania 85 Hz, co daje obraz bez migotania i zmniejsza wysilek 
oczu. 

• Obsluga Ultra VGA 1024x768 przy czestotliwosci odswiezania 60 Hz. 

• Bezposredni dostep do regulatorow jaskrawosci i kontrastu. 

• Regulatory obrazu na przednim panelu. Za ich pomoca mozna ustawic 
rozmiar, pozycje i ksztalt obrazu. 

• System zarzadzania poborem mocy (standard VESA 1 ) sterowany 

z odpowiednio wyposazonego komputera HP - automatyczna redukcja 
zuzycia energii. System ten jest zgodny z zainicjowanym przez 
US EPA 2 programem Energy Star. Uczestniczacy w tym programie 
Hewlett Packard stwierdza, ze produkt ten spelnia zalecenia Energy 
Star odnosnie efektywnego wykorzystania energii 3 . 

• Zgodnosc ze standardem "Plug and Play" (standard VESA DDC1/2B), 
ktora oznacza, ze odpowiednio wyposazony komputer HP dokona 
automatycznej identyfikacji monitora. 

• Zgodnosc ze standardami ergonomii ujetymi w normach ISO 9241-3, 
ISO 9241-8 i ZH-V618. 

• Zgodnosc z zaleceniami MPRII (Swedish National Board for 
Measurement and Testing) odnosnie dopuszczalnych granic emisji 
elektrostatycznej i elektromagnetycznej. 

1. VESA jest skrotem nazwy Video Electronics Standards Association 

2. US EPA jest skrotem nazwy United States Environmental Protection Agency 

3. ENERGY STAR jest zarejestrowanym w USA znakiem serwisowym US EPA. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrgcznik uzytkownika 

Przygotowanie monitora do pracy 



Przygotowanie monitora do pracy 

Mocowanie przechylnej i obrotowej podstawy 

Monitor wyposazony jest w postawe, ktora mozna przechylac i 
obracac. Aby przymocowac podstawe do monitora: 

1 Poloz monitor na boku (nigdy na ekranie). Znajdz przod podstawy. 

2 Zlokalizuj otwory na spodzie monitora. 

3 Wsuwaj podstawe w kierunku ekranu, az jej zaczepy wskoczq na 
swoje miejsce. 




Gdzie postawic monitor? 

Ustaw monitor na plaskiej i stabilnej powierzchni. 

Monitor nalezy ustawic w miejscu o niskiej wilgodnosci, z dala 
od zrodel ciepla i pol elektromagnetycznych. Do zrodel pola 
elektromagnycznego naleza np. transformatory, silniki 
elektryczne oraz inne monitory. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Przygotowanie monitora do pracy 



Postaraj sie, aby monitor nie byl wystawiany na bezposrednie 
dzialanie promieni slonecznych. 

Podlaczanie kabli 

OSTHZEZENIE Zanim podlaczysz kable lub zainstalujesz monitor HP, zapoznaj sie 

z przepisami bezpieczeristwa, ktore znajdziesz na poczatku tego 
podrecznika. Zajrzyj tez do instrukcji obsbagi komputera i 
dokumentacji zlacza wideo, aby upewnic sie, czy sprzet ten jest 
prawidlowo zainstalowany. 

1 Sprawdz, czy komputer i monitor sa wylaczone. 

2 Podlqcz kabel wideo (zakonczony 15-pinowq wtyczkq) do gniazda 
wideo komputera. Dokrec sruby zabezpieczajqce wtyczke. 

3 Podlqcz do monitora kabel zasilajacy. 

4 Wloz wtyczke kabla zasilajacego do uziemionego gniazda sieciowego. 




U WA GA Umiej scowienie gniazda wideo moze bye inne niz na rysunku powyzej . W razie 

watpliwosci skorzystaj z podrecznika dostarczonego wraz z komputerem. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Praca z monitorem 



Praca z monitorem 

Wylacznik zasilania CD znajduje sie z przodu monitora. 

Przy uzyciu regulatorow znajdujacych sie z przodu monitora 
mozna ustawic polozenie, rozmiar, ksztalt i jakosc obrazu 
wyswietlanego na ekranie. 

Wskaznik przetgczenia 




Przycisk przetqczenia Regulatory Jaskrawosc Kontrast 

Monitor jest rozmagnetyzowywany automatycznie po kazdym 
wlaczeniu. Sprzyja to czystosci kolorow. Aby stale miec na ekranie 
czyste kolory, nalezy raz w tygodniu monitor wylaczyc, odczekac co 
najmniej 30 minut i wlaczyc go ponownie. 

Regulacja jakosci obrazu 

Aby ustawic kontrast, nacisnij przycisk C , zeby wyskoczyl i 
mozna nim bylo obracac. Kontrast to roznica jaskrawosci miedzy 
ciemnymi jasnymi obszarami wyswietlanego obrazu. 

Aby ustawic ogolna jaskrawosc obrazu, nacisnij przycisk 0 , zeby 
wyskoczyl i mozna nim bylo obracac. Ustaw jaskrawosc tak, aby 
ciemne obszary wyswietlanego obrazu byly czarne. 

Aby przywrocic ustawienia domyslne dla wszystkich trybow wideo, 
sprawdz czy dioda wskaznika przelaczenia jest wlaczona. Nacisnij 
przycisk przywracania ustawien . 



(f) Kontrast 



-0" Jaskrawosc 



Przywracanie 
ustawien 
fabrycznych 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Praca z monitorem 



Regulacja rozmiaru i polozenia wyswietlanego obrazu 

W trakcie wykonywania ponizszych regulacji sprawdzaj, czy dioda 
przelaczenia jest wylaczona. 

^ — ^ Rozmiarwpoziomie Aby ustawic szerokosc wyswietlanego obrazu, nacisnij przycisk 
§3 , a nastepnie uzyj regulatorow + i — . 

fT3 Potozenie w poziomieAby ustawic polozenie obrazu w poziomie, nacisnij przycisk I O , 
a nastepnie uzyj regulatorow + i — . 

nn Rozmiar w pionie Aby ustawic wysokosc wyswietlanego obrazu, nacisnij przycisk 
[ ), a nastepnie uzyj regulatorow + i — . 

[^1 Potozenie w pionie Aby ustawic polozenie obrazu w pionie, nacisnij przycisk [^}, a 
nastepnie uzyj regulatorow + i — . 

Regulacja ksztaltu wyswietlanego obrazu 

Przycisk przetgczenia Ustawienia ksztaltu wyswietlanego obrazu wykonuje sie uzywajac 
drugich funkcji regulatorow. Aby przelaczyc dzialanie regulatorow, 
nacisnij przycisk Ten wskaznik LED sygnalizuje, ze uzywane 
sa drugie funkcje regulatorow. 

Aby ustawic pionowe krawedzie obrazu tak, aby byly rownolegle, 
nacisnij przycisk y] , a nastepnie uzyj regulatorow + i — , aby 
usunac znieksztalcenie. 

Aby ustawic pionowe krawedzie obrazu tak, aby nie byly wypukle 
lub wklesle, nacisnij przycisk YJ, > a nastepnie uzyj regulatorow 
+ i — , aby usunac znieksztalcenie. 



\_J Korekcja 
znieksztatceii 
trapezowych 

Korekcja 
znieksztatceii 
poduszkowych 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrgcznik uzytkownika 

Praca z monitorem 

Ustawianie ilosci wyswietlanych na ekranie informacji 

Aby zwiekszyc lub zmniejszyc ilosc wyswietlanych na ekranie 
informacji, nalezy zmienic rozdzielczosc ekranu. Im wyzsza 
rozdzielczosc, tym wiecej informacji bedzie widocznych na ekranie. 
Zaleca sie. wybor rozdzielczosci 800 x 600 przy czestotliwosci 
odswiezania 85 Hz. Umozliwiaja one latwe odczytywanie znakow, 
wyswietlanie duzej ilosci informacji i nie powoduja migotania obrazu. 
Okreslone ustawienia wyswietlanego obrazu sa, automatycznie 
przypisywane do wybranej rozdzielczosci. Jesli np. ustali sie 
parametry obrazu, pracujac w trybie SVGA, zostana, one 
przypisane do tego wlasnie trybu graficznego. Jesli dokona sie 
zmian ustawien pracujqc w trybie VGA, zostana, one zapisane dla 
trybu VGA. Powrot do trybu SVGA spowoduje automatyczne 
przywrocenie poprzednich ustawien. 

Dostepne dla tego monitora rozdzielczosci wymienione sa w 
punkcie "Tryby graficzne" na stronie 10. Ze sposobem zmiany 
rozdzielczosc ekranu mozna sie zapoznac, korzystajac z instrukcji 
obslugi komputera lub dokumentacji uzywanego systemu operacyjnego. 

Monitor ten jest zgodny ze standardem "Plug and Play" (standard 
VESA DDC1/2B), co oznacza, ze odpowiednio wyposazony komputer 
HP dokona automatycznej identyfikacji monitora i automatycznie 
ustawi optymalna czestotliwosc odswiezania dla wybranej 
rozdzielczosci ekranu. 

Ochrona oczu 

Aby zminimalizowac migotanie obrazu i tym samym zmniejszyc wysilek 
oczu nalezy korzystac z jak najwyzszej czestotliwosci odswiezania, 
dostepnej dla danej rozdzielczosci. Zaleca siq uzywanie rozdzielczosci 
800x600 przy czestotliwosci odswiezania rownej 85 Hz. Czestotliwosc 
odswiezania okresla, ile razy obraz jest generowany w ciagu sekundy. 

Wykaz dostepnych czestotliwosci odswiezania obrazu znajduje sie w 
punkcie "Tryby graficzne" na stronie 10. Sposob ustawiania 
czestotliwosci odswiezania (zwanej tez czestotliwosciq odchylania 
pionowego) opisany jest w podreczniku dostarczonym wraz z 
komputerem. Mozna go tez znalezc w dokumentacji systemu 
operacyjnego. Jesli komputer jest zgodny ze standardem Plug and 
Play', istnieje mozliwosc automatycznego wyboru optymalnej 
czestotliwosci odswiezania dla danej rozdzielczosci graficznej. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Praca z monitorem 



Oszczednosc energii 

Jezeli komputer jest zgodny z systemem zarzadzania poborem 
mocy VESA (dostepnym w wielu modelach komputerow HP), 
zuzycie energii przez monitor moze bye zmniejszone do minimum. 
Istnieja dwa tryby oszczedzania energii: 

• Tryb czuwania 1 (pobor mocy mniejszy niz 15 W). W tym trybie dioda na 
przednim panelu monitora swieci na zolto. 

• Tryb uspienia 2 (pobor mocy mniejszy niz 8W). W tym trybie dioda na 
przednim panelu monitora ma kolor bursztynowy. 

Sposob ustawiania trybu oszczedzania energii opisany jest 
w podreczniku dostarczonym wraz z komputerem. Jezeli na 
ekranie monitora nie ma obrazu, nalezy w pierwszej kolejnosci 
sprawdzic wskaznik na przednim panelu monitora. Monitor moze 
bowiem znajdowac sie w trybie oszczedzania energii. 



1. Tryb oczekiwania wlaczany jest po odci^ciu sygnalu synchronizacji pionowej. 

2. Tryb uspienia wlaczany jest po odci^ciu sygnalow synchronizacji pionowej 
i poziomej. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Tryby graficzne 



Tryby graficzne 

Monitor ten obsluguje nastepujqce tryby graficzne: 



Rozdzielczosc ekranu 


Czestotlowosc 
odswiezania 


Tryb wideo 


640x400 


70 Hz 


VGA 


640x480 


60 Hz 


VGA 


640x480 


75 Hz 


Ergonomic VGA 


640x480 


85 Hz 


Ergonomic VGA 


800x600 


60 Hz 


SuperVGA 


800x600 


75 Hz 


Ergonomic SuperVGA 


800x600 


85 Hz 


Ergonomic SuperVGA 


1024x768 


60 Hz 


Ultra VGA 1024 



Praca z rozdzielczoscia i czestotliwoscia odswiezania wieksza niz w 
kombinacji 1024x768 przy 60Hz moze spowodowac uszkodzenie 
monitora. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Dane techniczne 



Dane techniczne 



KINESKOP 


Rozmiary 


ekran ptaski 15-calowy/przekatna obrazu 13,7 cala 


Luminofor 


czerwony, zielony, niebieski (krotki czas poswiaty) 


Srednica plamki 


0,28 mm 


Ekran 


Antyodblaskowa i antystatyczna powtoka ekranu 


oiulMAYLY vVCJolrlUvVC 


Sygnaty wideo 


0,7 Vp-p analogowe RGB 


Sygnaty synchronizacji 


Separowane sygnaty TTL (polaryzacja 
dodatnia/ujemna) 


INTERFEJS 


Ztacze wejsciowe 


15-pinowy wtyk mini D-SUB 


CZESTOTUWOSC 
ODCHYLANIA 


Odchylanie poziome 


od 31 do 54 kHz 


Odchylanie pionowe 


od 50 do 120 Hz 


CZAS NAGRZEWANIA 


30 minut do osiagniecia optymalnej wydajnosci 


ZEGAR PLAMKI 


65 MHz 


ROZMIARY OBRAZU 


270 x 202 mm±3mm 


ZASILANIE 


AC od 90 do 264 V, od 47 do 63 Hz, 90 W (maks.), mniej niz 1 5 W w trybie czuwania, mniej niz 
8 Wwtrybie uspienia 


SR0D0WISK0 pracy 


Temperatura 


od 0 °C do 40 °C (praca) 

od - 25 °C do +70 °C (przechowywanie) 


Wilgotnosc 


od 10% RH do 80% wilg. wzgl. (bez skraplania) 


GABARYTY 


396 (szerokosc) x 372 (wysokosc) x396 (gtebokosc) mm (z dotaczona podstawka) 


WAGA 


13 kg 


PODSTAWKA 
UCHYLNO/OBROTOWA 


Kat nachylenia 


od-5° do +15° 


Kat obrotu 


±90° 
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Czyszczenie i konserwacja monitora 



Czyszczenie i konserwacja monitora 

Nie stawiaj niczego na obudowie monitora, gdyz mogloby to 
spowodowac zasloniecie otworow wentylacyjnych i w konsekwencji 
doprowadzic do uszkodzenia monitora na skutek przegrzania. 

Uwazaj, aby zadna ciecz nie dostala sie do wnetrza monitora. 

Jesli chcesz maksymalnie wydluzyc zywotnosc ekranu i zapobiec 
uszkodzeniom kineskopu (np. przez wypalanie luminoforu 
spowodowane wyswietlaniem tego samego obrazu przez 
dluzszy czas): 

• Korzystaj z systemu zarzqdzania poborem mocy 
(w komputerach HP) lub z wygaszaczy ekranu. 

• Unikaj pozostawiania monitora przez dluzszy czas 

z ustawieniami jaskrawosci i kontrastu na maksimum. 

• W czasie, gdy nie wykorzystujesz monitora lub gdy nie 
dysponujesz systemem zarzadzania poborem mocy albo 
wygaszaczem ekranu, wylqczaj monitor lub zmniejszaj jaskrawosc 
i kontrast do minimum. 

Ekran monitora pokryty jest powloka antyodblaskowa 
i antystatyczna. Aby uniknac uszkodzenia tej powloki, do 
czyszczenia ekranu uzywaj zwyklych srodkow stosowanych 
w domu do mycia szyb. Jesli czyscisz ekran: 

1 Wylqcz monitor i wyjmij wtyczke z gniazdka sieciowego 
(ciagnij za wtyczke - nigdy za przewod). 

2 Zwilz miekkq szmatke bawelnianq roztworem srodka 
czyszczqcego i delikatnie przetrzyj ekran monitora. Nie rozpylaj 
srodka czyszczqcego na ekran, poniewaz moze to spowodowac 
wnikniecie plynu do wnetrza monitora. 

3 Wytrzyj ekran do sucha miekkq i czystq szmatkq bawelnianq. 

Nie nalezy uzywac srodkow czyszczacych zawierajacych fluorki, 
kwasy lub alkalia. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Informacje na temat ochrony srodowiska 



Informacje na temat ochrony srodowiska 

HP jest silnie zaangazowany w ochrony srodowiska. Monitor HP 
zostal zaprojektowany tak, aby byl jak najmniej szkodliwy dla 
srodowiska. 

Stary monitor mozna zwrocic do HP w celu utylizacji. 

HP ma program odbioru starych urzadzeri w kilku krajach. 
Zebrane urzadzenia sa przesylane do zakladow utylizacji w 
Europie lub USA. Wszystkie czesci, ktore mozna odzyskac, sa 
ponownie wykorzystywane. Ze specjalna ostroznoscia traktuje 
sie baterie i inne potencjalnie toksyczne substancje. Sa one 
neutralizowane w trakcie specjalnych procesow chemicznych. 
Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac u autoryzowanego 
przedstawiciela HP lub w najblizszym punkcie sprzedazy HP. 

Lampa kineskopowa tego monitora nie zawiera kadmu. 



Wersja polska 13 



HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Gwarancja na sprzet 



Gwarancja na sprzgt 

Jest to gwarancja HP na monitor. Warunki gwarancji moga bye 
rozne w roznych krajach. W takim przypadku szczegolowych 
informacji moze udzielic autoryzowany przedstawiciel HP lub 
punkt sprzedazy i serwisu HP 



Ograniczona gwarancja HP na monitor 



Model 


Okres gwarancji 


Swiadczone ustugi 


Model D2826S 
Model D282BA 


1 rok 


Serwis u klienta 



Hewlett-Packard (HP) udziela gwarancji na ten monitor, 
zobowiazujac sie do usuniecia jego wad materialowych i 
produkcyjnych, gdyby takowe ujawnily sie 

i zostaly zgloszone w okreslonym powyzej okresie gwarancyjnym, 
liczonym od daty dostarczenia pierwotnemu nabywey. Jezeli w 
czasie trwania okresu 

gwarancyjnego dokonany zostanie zwrot monitora, posiadajacego 
okreslone powyzej wady do centrum sewisowego HP lub 
autoryzowanego przez HP centrum serwisowego komputerow 
osobistych HP, firma dokona jego naprawy lub wymiany na nowy 
lub rownowazny nowemu taki sam albo podobny model, postepujac 
wedle wlas- nego uznania. W przypadku niemoznosci dokonania 
przez HP naprawy lub wymiany wadliwego produktu, 
alternatywna rekompensata dla klienta moze bye jedynie zwrot 
kwoty 

Jezeli monitor zostal zakupiony wraz z komputerem HP (Vectra, 
Brio lub Kayak), nalezy zapoznac sie z warunkami gwarancji HP 
na sprzet, dostarczonej wraz z komputerem, wlaczajac w to 
ograniczenia gwarancji, czynnosci wymagane od klienta i sposoby 
uzyskiwania serwisu gwarancyjnego. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Gwarancja na sprz^t 



Ograniczenia gwarancji 

Powyzsza gwarancja nie obejmuje defektow wyniklych z: 
niewlasciwego uzytkowania (wlacznie z przypadkiem "wypalenia" 
ekranu), modyfikacji nie autoryzowanej przez HP, uzytkowania 
lub przechowywnia w warunkach niezgodnych z wymogami 
wymienionymi w specyfikacji monitora, uszkodzeri zwiazanych z 
transportem, niewlasciwej konserwacji, awarii spowodowanych 
przez oprogramowanie nie pochodzace od HP, uzycia akcesoriow, 
dodatkow lub rozszerzen nie przeznaczonych do uzytkowania z 
danym produktem. 

HP NIE UDZIELA NA SWCJ PRODUKT ZADNYCH INNYCH, 
ANI PISEMNYCH, ANI USTNYCH GWARANCJI. WSZELKIE 
ODNOSNE GWARANCJE ZWIAZANE ZE SPRZEDAZA LUB 
PRZYDATNOSCIA DO OKRESLONEGO CELU 
OGRANICZONE SA USTALONYM POWYZEJ OKRESEM 
GWARANCYJNYM. 

Powyzsze ograniczenia nie dotycza krajow, w ktorych zabronione 
jest wprowadzanie ograniczen wobec udzielanych gwarancji. 
Niniejsza gwarancja nadaje okreslone prawa, nie wylaczajac praw 
nadanych przepisami danego kraju. 



Ograniczenia dotyczace rekompensat i odszkodowan 

WYMIENIONE POWYZEJ REKOMPENSATY SA JEDYNYMI 
PRZYSLUGUJACYMI KLIENTOWI ZE STRONY HP 
SWIADCZENIAMI. 

HP NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, 
WYJATKOWE, PRZYPADKOWE LUB BEDACE WYNIKIEM 
UZYTKOWANIA, KTORE MOGLYBY BYC PRZEDMIOTEM 
ROSZCZEN NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOW LUB 
INNYCH DOKUMENTOW PRAWNYCH. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrgcznik uzytkownika 

Gwarancja na sprz^t 

Powyzsze ograniczenie nie odnosi sie do przypadku sadowego 
uznania, ze produkt objety niniejsza gwarancja byl wadliwy, przez 
co stal sie bezposrednia przyczyna uszkodzenia ciala, smierci badz 
zniszczenia mienia. 

W takim przypadku odszkodowanie ze strony HP za zniszczone 
mienie nie przekroczy jednak sumy 50 000 USD lub ceny produktu 
HP, ktory stal sie przyczyna szkody 

Powyzszego zastrzezenia (ograniczajacego odpowiedzialnosc 
materialna HP za posrednio spowodowane szkody) nie stosuje sie 
w krajach nie dopuszczajacych ograniczen tego rodzaju. 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrecznik uzytkownika 

Uregulowania prawne 



Uregulowania prawne 



DEKLARACJA ZGODNOSCI 
z przepisami ISO/IEC Guide 22 oraz EN 45014 



Nazwa producenta: HEWLETT-PACKARD 

Adres producenta: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 
FRANCE 

Oswiadcza, ze nastepujacy produkt: 

Nazwa produktu: 15-calowy monitor kolorowy HP 
Oznaczenie modelu: D2826S, D2826A 

Jest zgodny z nastepujacymi przepisami: 



BEZPIECZENSTWO Normy miedzynarodowe: IEC 950:1991 + A1 + A2 +A3+A4 
Normy europejskie: EN 60950:1992 + A1 + A2+A3 



EMC CISPR 22:1993+A1 Class B / EN 55022:1994 - Klasa B 
EN 50082-1:1992 
IEC 801-2:1992/ prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 - 3V/m 

IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 1 kV dla linii zasilajacych 

IEC 555-2:1982 + A1:1985/ EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995 



Informacie uzupetniaiace: Wymieniony wyzej produkt jest zgodny z dyrektywq 89/336/EEC dotyczqca^ 
emisji EMC, wraz z dyrektywg uzupetniaj^cq 93/68/EEC, a takze z dyrektywq dotyczqcq niskich napiec 
73/23/EEC. Produkt posiada rdwniez znak CE. 




Grenoble, Styczen 1998 



Jean Marc JULIA 
Quality Manager 
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HP 15-calowy monitor kolorowy - podrgcznik uzytkownika 

Uregulowania prawne 



Dotyczy USA: Oswiadczenie Federalnej Komisji ds. 
Lacznosci (FCC) 

Federalna Komisja ds. Lacznosci (FCC) (dotyczy przekazow radiowych) 
Oswiadczenia o zakloceniach cz§stotliwosci (dotyczy tylko USA) 

Zgodnie z Czesciq 15 regulacji FCC sprzet ten zostal poddany testom, ktore wykazaly, iz jest zgodny z 
ograniczeniami okreslonymi dla urzadzeh cyfrowych Klasy B. Ograniczenia te zostaly wprowadzone w 
celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakloceniami mogacymi wystapic w miejscu instalacji 
sprzetu. Sprzet ten wytwarza, wykorzystuje oraz moze promieniowac energiq czestotliwosci radiowej i 
jezeli nie bedzie zainstalowany oraz uzywany zgodnie z instrukcjami moze powodowac powstawanie 
zaklocen w komunikacji radiowej. Nie mozna jednak zagwarantowac, ze pomimo nalezytej instalacji i 
uzytkowania zaklocenia nie wystapia.. Jezeli sprzet wplywa w sposob istotny na odbior fal telewizyjnych 
lub radiowych, co mozna stwierdzic wlqczajac lub wylaczajac sprzet, uzytkownik moze podjqc 
nastepujace dzialania: 

• Umiescic antene radiowa. lub telewizyjnq w innym miejscu. 

• Odsunac komputer od odbiornika radiowego lub telewizyjnego. 

• Podlaczyc komputer do innego gniazda zasilania, tak aby komputer i radio lub telewizor byly 
podlaczone do innych obwodow elektrycznych. 

• Upewnic si§, ze wszystkie urzqdzenia zewnetrzne nalezq do Klasy B okreslonej przez FCC. 

• Upewnic sie, ze urz^dzenia zewnetrzne zostaly podlaczone do komputera wyiacznie przy pomocy 
kabli ekranowanych. 

• Skontaktowac sie ze sprzedawcq sprzetu komputerowego, przedstawicielem firmy Hewlett-Packard 
lub specjalist^ od urzadzeh radiowo telewizyjnych w celu uzyskania pomocy. 

Testy zatwierdzajace system Hewlett-Packard przeprowadzone zostaly na urzadzeniach zewnetrznych 
oraz kablach ekranowanych przeznaczonych dla urzadzeh HP, ktore uzytkownik otrzymal wraz z 
systemem. Kable uzywane z tego rodzaju komputerem muszq bye odpowiednio ekranowane, aby 
spelnialy wymagania FCC. 

Dokonywanie zmian, ktore nie zostaly wyraznie zatwierdzone przez firm§ Hewlett-Packard moze 
spowodowac uniewaznienie praw zwiqzanych z uzytkowanym sprzetem. 



Uwagi na temat promieniowania rentgenowskiego 

W czasie pracy monitor emituje promieniowanie rentgenowskie. Jest on jednak wlasciwie ekranowany 
i spelnia przepisy bezpieczehstwa pracy wielu krajow (jak np. niemieckie i amerykahskie przepisy 
dotyczace promieniowania). 

Promieniowanie emitowane przez monitor nie przekracza 0,1 mR/godz. (luSv/godz.) w odleglosci 10 
centymetrow od lampy kineskopowej. Promieniowanie rentgenowskie zalezy glownie od wlasciwosci 
lampy kineskopowej oraz zwiqzanych z nia. ukladow niskiego i wysokiego napiecia. Wewnetrzne uklady 
regulacji zostaly ustawione w celu zapewnienia bezpiecznej pracy monitora. Zmiany ustawieh ukladow 
opisanych w podreczniku obslugi moga. bye dokonywane wyiacznie przez osoby posiadajace odpowiednie 
kwalifikacje. 

Dopuszczalna jest wymiana lampy kineskopowej, lecz wyiacznie na dokladnie taka. sama. lampe. 



Uwaga ogolna 

15-calowe kolorowe monitory HP D2826S oraz D2826A zostaly przetestowane zgodnie z normq MPR 
1990:8 dotyczaca. emisji promieniowania. W wyniku testow stwierdzono, ze monitory te spelniaja. wymogi 
normy MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). 
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